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Sind dieDriicke vor der Vermischung gleich, nur die Temperaturen verschieden, so wird die Mischungstemperatur
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Sind dagegen die Temperaturen vor der Mischung gleich und die Driicke verschieden, so folgt
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d. h. durcb die Mischung tritt keine Temperaturanderung ein.
Der Mis chungsd ruck ist nach Gl. 2 iiberhaupt von den Temperaturen unabhangig, kann also ohne Kenntnis derselben berechnet werden.
Die Zulassigkeit des obigen Ansatzes beruht darauf, daB die Energie der Gase durch cv-t bestimmt ist und bei der Vermischung unverandert bleibt (Absch. 22).
Beispiel. 0,5 cbm Druckluft von 5 kg/qcm "Dberdruck und 40° C werden mit 2 cbm Luft von atmospharischem Druck (1,033 kg/qcm) und — 10° C gemischt. Wie grofi wird der Mischungsdruck (p) und die Mischungstemperatur tt
Es ist nach Gl. 2
p. (0,5 + 2) = 6,033 -0,5 + 1,033 -2
p == 2,03 at abs. oder
1,0 at t)berdruck, ferner nach Gl. 1
1,083-
313          263
^ = 288 — 273 = + 15°C.
2. In einer Trockenanlage sollen Feuergase von 1000° durch Vermischung mit kalter Luft von -f~ 10° auf eine Temperatur von 550° gebracht werden. Wieviel Luffc (dem Volumen nach) ist im Verhaltnis zu den Feuergasen er-forderlich?
Mit F2 als Luftvolumen, Vt als Feuergasvolumen wird nach Gl. 3
550 + 273 = (1000 + 273).
\ 1000 + 273' j   10 + 273 Hieraus
Jj-0.185.
Es ist also eine Luftmenge gleich dem 0,185fachen des Feuergasvolumens zuzufuhren.
3. Im schadlichen Raum des Niederdruckzylinders einer Verbunddampf-maschine, der 10 v. H. des Hubraumes betragt, befindet sich Dampf von 0,7 kg/qcm abs. Durch "Dberstromen aus dem Behalter vermischt sich Dampf von 2,8 kg/qcm abs. mit dem Dampf des schadlichen Eaumes. Welchen Druck-abfall erfahrt der Behalterdampf, wenn er ein Volumen gleich dem 0,75fachen des Niederdruckzylinders besitzt?
Annahernd kann die Formel fur den Vermischungsdruck auch auf Dampf Anwendung finden.   Wird das Niederdruckvolumen 1 gesetzt, so wird p* (0,1 + 0,75) = 0,7- 0,1 +2,8-0,75 (?2 cVl + G der i. GemaB der punktierten Geraden dutch den Ursprung     6den jedooh <I« Brennstoffe stets einen gewisaen Feuchtigkeitsgrad besitzen, oft z. B. nur lv$r trocken" (f=/i) sein. Ist JET0 der untere Heizwert des wasserfreien stoffs so ist der unter© Heizwert beim beliebigon Feuchtigkeitsgrad f
